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FARROWING 

AND   GROWING 

BUILDING 


Plan  No.  6032 


The  design  for  this  central  farrowing  and  growing 
building  was  developed  at  Virginia  Polytechnic  Insti- 
tute. Its  purpose  is  to  provide  an  improved  environment 
for  the  sows  and  pigs  and  labor-saving  facilities  for 
the  operator.  The  pigs  may  be  held  in  the  nursery  pens 
from  weaning  age  until  they  are  sold  as  feeder  pigs 
or  are  moved  to  a  finishing  building  to  be  kept  until 
they  reach  market  weight.  This  facility  is  intended 
for  use  in  moderate  climates. 

The  building  contains  six  farrowing  pens,  four  nursery 
pens,  and  two  small  rooms  for  feed,  storage,  and 
supplies.  The  farrowing  and  nursery  areas  are  separated 
by  a  solid  partition.  Ventilation  of  the  two  areas  is 
independently  controlled  by  thermostatically  operated 
fans  in  one  sidewall.  In  winter,  ventilating  air  is  drawn 
through  the  space  between  the  ceiling  and  the  roof  to 
a  narrow  slot  in  the  ceiling  at  the  sidewall  opposite 
the   exhaust   fans.    This  system   utilizes  the  available 


Working  drawing*  may  be  obtained  from  the  extension  agricultural 
engineer  at  your  State  university.  There  may  be  a  small  charge  to 
cover  cost  of  printing. 

If  you  do  not  know  the  location  of  your  State  university  send  your 
request  to  Agricultural  Engineer.  Federal  Extension  Service.  I  .S. 
Department  of  Agriculture,  Washington,  D.C.  20250.  He  will  forward 
your  request  to  the  correct  university. 
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